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mmift n®.2- 126r>/200K/m)l. ®. ®-»®. 2008 uol 30. 

Oifsrag cn>' , ooooo u gDaj9»°i31cTulool ® opj- njcArrul .c/) 0 
asnjixUau", aAogwoflocu ajl ail u> a«,(rBC9Sglat'ij£j > ' 
2008 aarar' cnsmoiw* sa^aairtl^an 

ajroiAooni mlto ajlo> oanKn^man^ge 

nnolraS ct» 1 <tt>£. amarUdMiAO. Afljarn^o^awj. 
ail ncofl .oo^rroa irt *>o a oAog cru°aoooo° g2Pi->' , l3lm)1oo1 
*>«oicn>oicrul.cn 0 oauoAau 0 crilfo^iooglopj 31 (l) l VD <m 
ai>a>^<y^(nJab3(0a n.icoxlfflO'A OAOm/1 oooStu! audgl 
«olo»-»o^ 0 Qaj:ta1oo£. cn^'s^m>T»D6m 0 . oj<r»cM*3n5 
nJiV)«QttCU) , VK>^98 <ro.JaJAMDaCOO. «lfyO ®G) 

©njrru u 6>fvi >. , Biiai0ro^fii3 an^nn 1 m>^-r,glrrt rolrrn^o pj «1 

ojlna" 'OEJr*' 1 isl <oo.t 5 ao»-ru 0 oaJA°soo 

oo 1 «pj 06 >ejmjaB(nn.</J 0 asnjaAau 0 ®*yu)l<T\>l'55 mlonj. 

(TnnaJ«i^fnO. eicliM^aiwnp). nJol^fljcwAoQ^gg 
TJDV»JAM3aDOO(l3ra»loolo nileiCU>3roO 0)010*0®<Ar> ' (BoHOl 

-cnroi 0043-00-800-99 «®<rr> wlAna hO»1« I IQ 

(«T>£Onlo_MTTiV) (OJrtJ OHCTU , ’CTU-d OalGI Oi oO)SO!> 

ajw*«niu>ooT» w . < 0 >oJ 37 JiTi*l rtQoo* pj el <oocir> s> xo.1 o 3 

oHlnu°oooiiru>'’ objotI ou-ocw" astern T>la)° 32 ra^aj 
c®£6vBcq>^. oodaUlcnol ca^cotl ira dkqj°* yj^( ttvpT n>° 1 0 
•ujjosni)^.. cru’ooaocruoglgj” oujrro. oj»s>iiilBJOcTU* 

23 orro.*1.xl2 oiejljyiijgg tvuA 

«a»^sl flWT)K 0 i‘'a(M<nia* 0 CTT> o . 

nraaojaai^co cnl«n u ail(T> aataiAagos^ 
si ‘6>ciuc<i».§nl, a<fi»og;> cn>°#oooo u jdpja' islrrulool 
ooejauoiaul .o) u csruoArvu 0 , aj1aQ° 


fljr*m>'’®xJA ,, Baot><v' t aOTtu!. cn” aauaAcu) 0 m/lnrttuil# 
<y)°a\> w > (7»lo^ajrr»fi».-u^o.-695 001* 'VD<Tn aaraloilpjocn) 
31-3-2008-om j anrailro^a^umM pj* 1 o«acrBiS)3cn> v . 
fMT> 1 <oM..rB>cro.oiJcn w cul .24 nilojfi> 63 Ho* 

<wil« 3 l oaI^ro13^c^■' , . 

< jnn» 1 i,6nim' , a> • 

aico«ft»ao5 n ico 1 «eflj 2008 

><*■»».—2003-OGJD «»r3>lmjacn(iM0ffl0 ggg 

ukokio 0 ai1s"a»D l ijmi«^j.o,fifo. anunjAffl'lnj” 
nJoldwaTU ,09” nOonooBil a(B>3f>nrufl)j. 

aO)Ooslc>ono u A*1£l «^M» 1 dMlC 0 l‘'dK) u AO3NO0 
OUDCDI d»s ockw rucrno ioj# 
m»s>pj0kl<3i 

»OQj(n>nlTul.cn 0 osnjixSaulocSr) <m.(/)lri>.oo 
oaraaos cnstm^rm <n>’tcanja>ajB8’lna ®i>£ 
njilaMOfliw oicu’iimooJ o* 0 » w <n> w ro>$r\j°cnl<o.r» 
aaaal ror» 1 co*o.ool tucarfl.c/>° 

cn>.«njm M cUl^| lojoacDiacolia. njra1nj<u»« 

dblglQ3KUA (ITOCUM1 6njT»' , u>taju-- | rrO'U3DnJO> 
OT03 m^conr nuffi^^ld»»6m.) 2008 offiioilmft 
ui»rru. nj^cmmTcaiOdbjcm an».t/)1dw { j<iT» 
ojcriAa9oI aA^aulcn^. (vJ0l.^®d)»06mlol 
dK»^cm ona^Dftrm t LOl«.®g't»^. o«»,o» u m) 0 oQpj 
lnJ33iOCl»l fU^fln»l<WD<OO^o njpcm^ OU°U30oJO) 
gsfli mej“ A^rm cnxi §1 nol (Mtncn b>oJa 

ooslcn)' u))(T)!DT» 1 rai nJol<Micoi u e»a 0 .ronlaoanS 
^Q^nrmo cm°. qojiJ ®<ro(A^al 
mni3>1ajCl§289 oS 1 m) u atBaUf£ cnmiA raia^^a. 
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[Part III 


iroanJAM tn)di(ftjy 1 o«>aa*o '0 or* 
OTj«ar»mrci^3g (arao^JAWAd (Ajoa<c«o>lA 

n.i« 1 «Mns'*»“ ajrrvjixnfl airadaool 
OAo* u nv u nJjAeralawAolaMnlrn^ag m:A§1 
Aoldwoo*' m> u ujDaja> gem nno sraooAQtr* 
o*octt>". 

ooejavfiiav>1.u> u «njoAai*1©afto ailR°a»3 
»U(T>lrtJAOa>. HlRJ0eeiA , tBlAW35ffi<*fTU u e«J 
A w soooo1(oa om^ aAMrfttsoA’so^os a 1*1«S 
miAJflftolm*” OAic^ajodJ mHl<n>*aiBA«r# 
meanui) ou>^ ojAraiaaB croiAjnto'lm/’raflfy* 
rmj aJ°ra»1 a rofflocal Aj^Aoro1a»a«aa1ca*ojA 

(aAo*n5(soA°60^«»s m* A §1 acI *• oo“ 
■omi-mmi rtnownoawm.) 2007 •oA^l" 31 

mero (os1m> 0 ooA o*LKQ»”ro«jA*a£* ft** Ajml 
Aucn) 0 M» a fflwoaJAblA»oai^mwto«m’'. 

aacimxAcnflaO)” amjoAAirtm 0 
aeoa»1 am^ airntw ajyucruoca cn>“iooAjro 
amlflA eejA°ls‘lA««i oiAaaA, gjoW'lfil 
<rti ( \n6 > croJl^j*’ (kojoAod” aneooa6rux& <w^«w» 1 
aaoffMD/lejj. cn> , 'ia 1 m®:xn >1 owx*na» 4 ga «%o» 
«DaTi«s aAOftjrooriCl A^ocuiooro aioi 
cogni 0 aao<i§oA rojsajolrw 
gr\ i aoudmh jj’l oS aaa»ln&omaftm>* oboojI 
Agios ntfftofcjgoiA (fOiol/ua* mxSglftm 
•eco* «n>mj“rru«TJS Aoosmo^otm,) oaW<t\>*, 
a®Cem>. oao*°(tw" AJ^AerolcnwaaloRlg^ 
gflaiA (ArajjarVlool OAJogiosA*mlA 3 
CTU*a 1®£. CTV)J1 A3rO^OK>CrT> u ) . 

•WOfiJA'l** 

OOl. ". n®m>“. n®Ot. aul./o/l. n®^J w . 

0 ®(n>". a®<D*. m>1. kcja“i si nay* at soul ert 
ajcdIah ajcktv’coxkwojA 

croofyoJaS 

sTLiooAooMaivnS anaj»(5 oau «a r* <\o nl 

'•(pajj^CA.xmaS «uj®oA'8eoon B fTfearojero 
a«*i fudnM ■%* <u»1. a®. OA3B' , m)*’ 

nJom>' , m)OroioiA. 

eaogpblcA 

oiAc1«jac«urfl «bjoJo" A$a»A4>cralAttm1 .(/>“ 
oaAoomlA" ai6au1o4 aisou® aoAgl 
aq1aoco w aj id 1 aai Ajom/'autwcfcUct**^* 
mawAffiocfl Aja*l*oi<9 w *o a amo1§° <tocaja *>1 
A*o<u£an<ox>*TTi u . 

OUAtfeOA 0AJ0glQ6A°<T)lA«^Ag1O4 *Oll 
m^anT.tn"' A®fu>^aAcnsin6 a(Aj3((03. 
lAjii)>3is« ftisorw^mi Ajcro" iwxtvj&cis* 
E ej a* aiCQOl.w)" eiyAo” 

mj(SrnTfn»1.cn u 'oAov'cruloa Ajaa.s^on»° 
(tuA§'1a£i1aooo v Anau u UD«3AoTa*ajA. 

(TOOgJttlfflS 

AjalAflia cauaAaulm'' (n>4aj 0 ro1 Adorno®*! 
araxioD^rm ecoje^eflaa* m).mim"u>l^ 
a®«M9Mk1ej£» ajo'lojlexncaio tnJooaKxo'la, 
AjrolAjoi'oma omsIanajA. 

i Ajaan^A ^j, f) ' ) gd°;— Qftrtgjowa •ajomym 
tn> 46 is Aoeicragaj 0 isma’au rrvaAjy1*©im> 
«n1cam>lAoi a^rtAj** AjyS«a1®oAa1<B,1o1 

aafim., 


. 1 ;IWIU 


6 

18 


_ _ oil actotbI aTaosroo. 

uxxolml a aavxnyaoco* m}«au<T)*’uj 1 ^j 0 omi>^ 
au'ionSo a^cAnjaoA (D>,jAj u (tnTA‘oa3Qj*T 
oa»o1oj° ctxiAaI mil©£jo>'lat 65 ojcmcru 0 
Aj^Sa»1(»3A«1<B coijocaara^ Ain>*)<flaij<S 
a. w LolAe^. OAjaaloo" ovalA^cnww^. 

3. oaij^o/I a^,s rxru oraom^m .— a»OAJdMi<a»rw 

Aj^ajwHlcona 0 ajididio* efciXTu'' a jam ojoln/l 
o 1 «Aom*. 

4. Aolm*’ ’. - -GAogroralQpj A®amiBk1aj^. cotjctiS 

oa>aftf>‘ isrt«o 1 «v»'laoio Lnoen^cro" umaowim 
oAim«r»1ffojo ‘0043-00-800-99’ «®cm 

ca1«SAMA«TO»1nrt 220 (^o^fm^ool jco^ajito") 
o^aj flras^j asxruflS aaicjonS mooaJdvuacori 
i*soaj . ruyonmoMoano. oalAoinS (T» 0 Va.'la» 
Afrtfn>" aao-Jonoa^ Aoacmaiawai^o tmlalaA. 
matAiAocoK) aooooatcblej^a 
oojaal ct)1a«^0aJ3a«^ sajcj^aocido gogj. 

5. osajau AMOTn^jjaAooaiBg a/ln^aaoAjcT) 

eioriarAo avrum^. <m1coMin1ca>^. rooaiAB 
®is»s a j AglmS AJ.alAAioiS^ioT ajimlp.p 
•Aacrmnnoim", 

6 . aj®4amis avAaloXJlAaoo 0 aDOAjAticai'lal oaosi 

•*»' 1 5^,88 AG0O(wti>lGjr>cai1mlAaoT).. ajaIabioA 
rth’ ifll ormleS A^s^nnaS cwmovloj^saAg^aa 
Alviei oiuajl OAja> w (m1s^ocm.1 ml gpoAioo. 
onaajl »AJCB£fm m)*u»AjCT)eni» 1 oej omiow^ 
aj^sicoloS oVictd^* (TOOAjAajairtai^gg adoo 
OTO'IOJ^* aoo^ggojalfl* colony, mroami «oro>^ 
a>cn>1aS Iajo^a. lAjarni^^mtxa^. Ajal^ja* 

fTU^jl na lOPOO' 1 AOD WOOOOBT>. . 

Bftjla awQAj ae wcaoQSo ^ anao# 


Ajo®^<m lojaaomoMOo ruratamaa Aotmanoum 


220 K m i Ajm> u ) niru OAaganalaaj 

«A«^iai.. tnoj«r 8 oanSo" ismtolca'loS 


■0043-00-800-99” a® cm aroint 


(0 


_ aamxiA oajpjooS (aroaAjArtia aooo 
oalunftn ai1aja»°ao^ aj^ooa). 

(2) Qjcnxn)^* culaia^om) oaram^ajKO)^. G»m>g1oDl 

e«^m» mxSg I adI Ag^os iaalAJA<SAji 

ao» ooj axiwcoao" <mt*Ao1m>(5 ao 'dMtj 
ojy Si rotn1wro- rjoanlm^ ®^oSaj” aJcoI 
+axo> u >Mt” aoowoxoI aanooocum^o Aoonroo 
oaacmroocm 0 ). 

(3) aoiAjnSolmxxttl ros1cn»‘'oocS 6»Ajm>-ro1s. 

ao»a.1eS ©ejA-isl-xxaS ©**(tu j «a ia°s 
ojob iwiAolaulaS mlart^, Alglaw a®^^ 
erolooto ajajSjjj" cm^ oxn*oooi*° (in>A£»1m)(S 
m»orfMiifi>jys^ero1a»ro'' aoaBaoAasn*.. ®oro 
aerolcJigg Ajmlajca m* A §1 aqI .i>o oo° 
•rooAjAMa noooeroleS aA06na(S3A”Kia oo«i 
cruai).. 2003-n»i» aorolmi 
auoAMo^* Ajm1iMicn)' l f ao 0 AnaHmocxnlgiggaioa 
c>smn,lBS Ajmlnjcot mjA^I axO a>aoo u ml A 
aua> u u*a1gj. 

{4) oauoAoolocAo iro.mlAommjgg m» u u*0Ajm 
orolcA aj<nHS®>ot Aj^(Jro»1a»o,oo1cu» 

Qi* merolm” ax;A§lAm«oooo u AOaeamaAacm.. 

( 5 ) 2003 -mj oottaMajgg aj«d 1 Aucojlrrt noaHmocol 
croaooaiA aodo* sldxaoolooSo ra»aw u rrumi/ 
cn»aflj,i6>Ajs^(oro'iaj) ojaiSaj" oooa*oaA96m 0 . 
ajoscm^cnj^. a/ls^rajacnj oroiDco^mxDj^e 
orog1a»1«eo^cm ax*A§lAQlA»ooj. g,A?isc5 
nnc.B*moo^06rBravooT)” 



19 th Feb. 200 u] 


DEPARTMENT OF ELECTRICAL INSPECTORATE 


(6) owd.**.! curt 5409 to no oi 
awis1*ui1<aaoo*. 

( 7 ) nooco sl.ooo-a° aolslmen&n. 

oolej^. (TOC^jaftlAOrto n®OOU£* rv)4<ml(U» 
aJD(TU o 0 1 »J0a§ u OJfijlgJOiale^gg 9 nOOC %0 
n-KOl'l aJCOll <T>^ liC'jAM • QO^ l/XTUDOOU" 

IWSo/ilCTWb OUO.i»ai^o)(%.JS^iTjra lT 3 lloleK)drt. . 

(ft) 5 OjJ«U aj1<xn» nwjaab m>°oo>3fnjogl£jjm4« 
oujos. oi),a 5 aj linaurtJiv^i^lcoK^^ijcui 

® 4 ns' cHaio^a>o.. . oOojiiaIcwI 5^11003*0 

cn^rrxaj.ihg^gaano .s%ruo 9 ^xja> in oaoamooco 
aj^jlgl fcjonra*an»a i«n^a» ancrv.rfUJA.oa mlomol 
•a^moino an"^ <«»ai «j« 1 aool o«^rroo>la>° 
ajlrmls" moaiciuo. mnba^mamfcj. 

( 9 ) 'VD*i®«n'i ajol ah <uomo w moao»ru<b i»iaoo*» 

rvi «1 *m an” aa* anisoj^ 1 a nuco 
n ®*4® ra *A nJfl»T dMHOIjas «ami*'m>«| otKMm 
sldMOo^. noo«f3ia-K, m/3*a„rr>". 

(10) lojairojA. ml4e w ascitoso» : 

(1) «rar 3 >Too 6 o 0,^08 CQ-^gg OOAI 
<o>9^. o*alinoiol ^amloaagl <nyx»<xe’a*u 
tnKtno<m u . uoq1co>o<» 1 ^una'toAagaan* 
og-arwmilcj^. OioaiAo rrv« D s6Wjjsoo» 
gy»ro)ocu)3o8 ooGKnoo^rul.cn” ann>Aio” 
gflTOroojoelcaoA^oTxmiy. 

(2) nraaoj^a aroajKut'aamn Aa»o1m^«^A 

8 1ffl * ‘20Q}I-*x?J goaiATBlaoab ojaokbaac* 

nJ(T»1«Mira)"^«I8Q m»avia«j' «®ma° <\I,\A'(W» 
aocwl .*0#4<n»l coil ®1*« ora.. 

( 3 ) w*a(vUMio<irtOoo flre»l«Bl Aoanl^jl^S 
ml<fto°ae</3«»c«» g>n ftil« p a»arvjm«wlaGJ 
aijajm> u iQrf>.oo (<vj*in. aaoo<m»lroA 
Q/loa>coiaoaD u . 

( 4 ) mortuo ajl« 3 t^rtrwlaSojjj' J Tjfl 

r» 0 r 3 >i •ounttlpjoen'* aj®1aaioci»*4<mAnjoci 
8a 0 oain1*®Aaoaflnmo u aum-uoojyg oao® 
«rnl <91 aDbiiojy s^aas»M»(»o«.m". 

(5) (Unl-Moa^. a0Rjo aaJo oA «og A , 

a«ii u «rfK- 8laj 0 oosjy 1 n^cofl 01*04.. 
a>1Ag^cu>« e. n®*. ao*l myttlol*^. 

awmwi-fc 

»*j<d* 1 «mi 3 . QJliHcmaroco ; 

(inaav ojrxn^an ajlarjcwenjglel 0140* aaAoaoae^ 
A^sl aja*lABcD»i. asml-oo^) 00404 

moSarfMosj-n^slec* loJO^aouiU nJolAtxn^. 

(Tcml.oo a aujcan ol .oo^mxrooan*. a® <r 4 nn»£ 

(an! cool *0°) -10 o*waam. aa<ft*«lo* 
-s^ocQioann mosreymaj<& l £0£aj(r’naa tajaacoxnla. 
nj( 7 » 1 «Micw u .oa“ ©rol .00401306 OT^oomcD>^««o<ni1a1a#^ 

-o.co^gai. l<vi0ttC»0(olA r»Wl.Micn»°A®* 50 (ooxtoo). 

aocb'oo'' ojoarD^fmaiam oiIroIojotocqiI acmMOM^., 

(1) aojmj°, oroe^mlmlco.,, n®m>1 nJoejAweg^oe 
auancu»i«(Tj)ACo_-vJi .ail.m>l.^ a®A”m>“. a®®i. 
r>Jl. ffi. m^siOBlcni aoaja^tart mlaoouo 

oi(n> u (jn^d»oa^»s ctvxiJI coonii 3 )( 0 »co—cajocoagR 0 
ao6i»° ruaiift^ «®m<bsi t omflmo°ooa6mo° f 
jDfAruoa/'sramo 0 , Ajxjo<nolooo6mo°, g<nnfuoc*mo°* 
nJQJf&, nOO*>'S<ft m^SSSOl <n<lKQ»^S>S UnJ 3 tfn£QJ 3 CD 
UOOniOTO, «Q>0«TB° t rtJaiAj a®<TJ(6sl t aajao>ags u 
n®m)laico*A«s oongmac® c/»ctxt>«eo»— 
rrulioTmxoaii^# nJo^eieioo^. cconio' 1 °Gis 1 <y 3 
«*^m\nj»loa 4 o (Soaooia^ogjs^araooS. 


(2) taaJaarua^cn ™ja' , ujanla,Q^. rniou ooaja^^'ml 
ml pjcc* (3T3)1 gj^o m53n>^cm amomni oooie^^l 
aoVvpao>on»lMoftn «TOslcro u U3am cmnnjooo.—rvjrurt 
aul<n>°.->03i»l®ci!o ouhij u ra>°coooMm^^ 2 ^ 
asa»i* tajfUiSmoimcjBO*— opjcuo° nn^aulnu 

nj><r>«»lej£gg ov.fioaro «.ni3oof»l«0>gjoe mltSflmoMH 
<t>1r3ol(Q»^<ilS Oil C/BOO sL'KSQCa^ iCDOJOD^aS (TUOJl aiO oll 
o>AO*-Qj3(^Rl B (n° j ajrolfuoejm#, s^«u^ej <6 
cruooool«o,o»—ml on* aJolaJonim uuoodoIaco, 
gfdmiif* gf‘idk°(sl axolool o^g^AOo 1956-30, 
45, 60, 61g, 71,73 o«o>'a 8 mo°ooooo" gfeidv°isl 
oulool ooejcru^-rol.to” a«U 3 iVvu u o^a^.a,o> | 
mol ml a o ouo^oajoMr* n^jAta. 

(3) oroaaa^rm o«vIoco1*».o»>oojoob§° alootJ, 
BTOfli»loo<6 | a»5°m1f>oA, osomb" as^ooA, aoogl 
aloorb rt 0 m»lajc»^os C3>n*jai^* lajoJiftaoialiAaoi^. 
o^mAsl alooA aajo®»ocn1aj u mol.mlo* a^mo", 
iwlcoofn)- mxSA^§^A«loaj o®ax 6 fal a»a<oa«A— 
mo.* 01 ^®oos 33 ) 00 “ n*l3a^j8^nra>»35. 

( 4 ; ( 83 r*mo u o<\xoo<taib— (njai« 5 ara»mn*imj. —^-xuboi, 
•AA. 0/1 . l»®. , AOHl" COOOl otO^dh OX-.U. ^aaimoT) -. 
(^"uxno^* <un7oJ3ejmaj^., grtb 010 a°an (A 
o*)o§D(4.a\> a,jloOb oar", qy1jyol.y> u odioa^j 
o^Agp [rvnirtoirMT* onravj., mo"ooo*go^«o.OB.(uol. 
«. 'SD®*., mj*ooa.b/ 6 i(\iO«a§o (aDagoaonolA 0 - 
«»iba"tto aou^oaaoolA' ) ooogrb oomolmo"oool<no° 
arsine*, ool.mlo* ar*omo° offiaagao^ACtt-raimj . t 
ai ifula* mroffrolaj^ga noaol oovo^opjooo^aoi*- 
oomoimo°ooramo’*, B<u-», u a(8a6Tr*lA“ nv5«wc 0> 
ala. *010!, ojaatol*co° oaoulm^oa n>^?««lao» 
aaoMlm^ABlab aajacaxolaaooj^rm a^oowoi 
aaooAmo“ -viojib offlaagoo^AO*. a®, mol. fsmao 
000 ^a a^os lojrurbaram imanjaiQCM. 


(5) <k®nb.sn.colPJ^B8 a/lruluo aj<wol«m° ®^oao»- 

airwo^Ag^asar^. Oa^Tulg^AO^aHCO)^. ( 3,n«D0a_ 

dB.cnlAjan oipiI^jwbo* _ oajoo»a§« - aoo»“ 
aooo1.(/>£AOa - oaoijI 84^8^09 caiacuagn* 
oiooajy° A«maoaa«jm488 cJ^ftiimlcwa., omoalol 
mojl^" ocnjoAaio^AOo, aolcrvTslau^nMrrf 
obtvj 3^0104AO>_4im»a>401 oa*l u* °® CD, ' | nb oeiofuo 0 - 
oaao/ln» opij oAcuo^Ag^os (^“txolml, mo°iaoijrr> 
mlAgpywoi^, a»»ojw> 4 a 48 fi rtl'^«locA(no ,, aom 
8«m v cxi)«ioa4*-mo(bA^a u aimjaoo^AOa, o®..mo1. 
mol .oul >0) ( mo/l^j 0 ^44010° <w^on!00^«o.o» 
«®..mol.«ul.«a4BRml00*0101.408 mo°ooon*acuo(Vuo* 

OOOOl*V> 4 AO>, Oi(Q*Ol,U)° Q< 0 r,j£j£ 1 'bG»-<Jl> 10 (VO 
rnliiaalnioi^. aiBejo^oioriaft av ‘oo»r*aai0(b(uo 0 
coool.m^Ao*, oja»nlom" opjaoo 

mldmt.in*oi 4 . <TOgjo®ra*ajcn>£. - ao^jjy^^lnb 
nom^ajsmlU'OiDco. oj ca» 04 a a s 
C04.vjl.rv®m>“., gr*onjrb§(R fln^sOTalco. toJom^A 
wio. gfYjAoaiaaiag^as aico.o).m 0 , minn^mlcj 
OASlsHOg^as oua»ol.coloei loJant^AntdbOs. 


(6) i®<inrnl .</>° — aiyu^Am —mo“oo>r*Sa<vufbcu> u 
rolra*lAO»-m>°ujlflnl mo°uoofum ml^gj^o.- 
o^ora. i.m*’A«*A“804A84fi>3nonoai^. fue/ljjjoj^.- 
gpWoisaouo^Asi-as 00014 . A 4 otrono a®ajj— 
l<oo--3*4A<9*a»« 8 <\jaT iara60^@4®s a®(ftm»l # in B . 


( 7 ) B044mo4AO»-olQjro>onijlo> —ra»)^. aol. 
noouBCa - aoar>l«m4ACo, (n*noro>lol,ooir* 

aiu)<uol.a>° f mo(ba. 44 §° aisnj^ao^AOj-a®. .mol. 
mol. 6JJjl., o®o. mol. aojl. - eaoi(5 aaiaoo 0 
airua§<9. u nMr6, ig,rbnj» u aJloaoa 0 atajagdb°n*jnb, 

g. <a®ob. mol. aul. iu oj ii raro cro manjo , 
mo 0 ooo<^ocu>(4(uo• 00 ool • 014 ^ 0 *. 


KEKAI.A GAZETTE 


(Part III 


(8) fontaoirt§<3, g)Pi«b u atS3cm1.V 

0qjj^3 u rt®crr>1aja»^os (oAuA«aa) (mmu, 
firoatm>£Q9 roruA oMrtl.tf) 1 ’, jD'^A>T5ai>-rv>.-*^ 
ailgao^rfbOo, rrto u aj1goai ( ACo t <ro1. 

‘VD'* 0 ”. ftiafruiAO*, oofjy-^ phcoj^co (v^toI 
•Tuacuo^trmw-ot^ag iajai*5own 

ronuoj^a <ToruTae3aH3'JVS^». 

(9) oila/lm 'Staemlcj^ng gUAiaan 

6TOg^6»S «TO.</)1r'.J[tn ajInO'/CnaBOB, nJUA 

.ftfli&aisocn vn^s 

a{aooroi'l 0 ov^)>co 1 awol^ arm\y"<n/1fija»9aS 
aito»r>1«<n u OxJjsofiiwangu ooo 1 ’ ramjaum'a> 
iruoffl 

(10) rc/1 oo aim utq os ajoTa<*KDOKi»i« 

(aj m A (oml jvjl «*a pj^»— mi ooo ri coo A no" 
Qft:iu ooT.oi a^uMarusnca —gn5m>£Ofil«»rtl 
6»sn\i u ooA n(&Aan u osm> oort - m1«ja»3>4ilJ 

osmi 1 on-%, ctaArolc* ojisi^^rm eiomi 
s»S'tu 0 ooA > mil.mlco a-»o-n>“ Oia*Vl«Cfl 1 ef>i 

«>cralm l ^<0l.a) u oajogjoTooT agcmloioaai 
■ D, A°' 1 aJiSS MAjom^airxw oiTim 

OPJatl-ft, n.$-.Vwn u o-njlmi ooo*m»“ oft-ro^oo". 

(11) orjimT OAics^armxn mijld^ola^oa* mijmABi 

ms/Usl-ho*—aicatAaantaottj*** m)^o«uo “mxort 
ervianflOtAlrfVajrTO J>1 |J«n1->.o»—'1>J «>T A Oft 
,0, A rtl aJA?}3 ai^rj crsooi.—oooi^ml m>oog.| 
pi«l^an<nw»l ov »1 AdiTa *k»«i» m«us 1 (Aa 
*®B#A* -H.ojlntira oTa^OA)** axA'j.yro T>1o*l» 
•“•A^aJASS ao-ua^r* 

taiOTlrmoDoimcrag^os <o»<fl.ooo’' a^w 
co^gftOTA* fnWnMaji'-upo'v^ rvioUneim., 

rru»cnj'T>*<o 1 gj no-vioi*’— 
8<ua*0A’<wonr t a<o.3snaisoo.' «& # knxn’cuo^p 
mrau> 1 tf>. 0 (o 1 «o.oo nfflarflajo^fioiafl <rurr>* cuo^jftj 
annoco oicortoorrt «i3M'10rf>®o* o<vin»ioyv>^j*j.. 
tnioa<n>3V)1jh gjcolo i: — 

nJl.aiT.rn/). 0^0* aA^aAat'AAS'' nKjK>T.v» w 
muduairw. pnioroomli^jigg nflmp oiuv/l •</>*' 
a*oaJT«a,aj. •QOlfrawWl.Mfln.. 

SYLLABUS FOR ELECTRICAL 
WIREMAN EXAMINATIONS 
Marks—100 Time—3 hour 

1. Properties of Copper and Aluminium 

conductors. Properties of insulating materials 
such as PVC. XLPE, Rubber and Porcolin 

Concept of Voltage, Current, Pdwc r , Energy 
Resistance, Inductance, Capacitance. 
Impodancc Power factor-Simple calculation 
of current, power, energy and voltage drop. 
Comparison between scries and parallel 
connection of loads. 

2. Basic principles of bulk generation of electricity 
in hydcl and thermal stations. Functions of 
sub-stations and transformer stations in power 
system. Lead acid type of storage batteries— 
Constructional details, Characteristics, Charging 
and Maintenance, Tubular and Maintenance, 
free batteries. Indian Electricity Rides 1956-36, 
45, 60, 61 A, 71, 73, Kerala State Electricity 
Licensing Board Rules. Kerala Cinema 
Regulation Rules 1988-109, 110. 

3. Measuring devices—Principles of operation of 
Voltin ter. Ammeter, Wattmeter, Tong tester 
and Multimeter. Measurement of energy in 
single phase and three phase circuits using 
Energy meters. Checking for possible errors. 


4. Tr.msfr.rmrn — Principles of operation, 
construction-KVA and current ratings-efficiency 
care and maintenance, Induction motors. 
Principle of working of squirrel cage and slip¬ 
ping motors-srarters, DOL, Star/delta (Semi¬ 
automatic and automatic) and rotor resistance 
types, Single phase motors-Principlc Different 
tvp*-s of fan rcgulators-rcsist.mcc and electronic 
types. Principal of operations of fractional 
horse-power motors used in appliances such as 
m»»’c3, washing machines etc. Principle of 
operation of AC generator*. 

5 Various systems of LT Wiring—'Types of wires 
.md cables-standard dzcs-voltagc * and current 
ratings-thumb rules for voltage drop in rabies 
Main switch boards, sub switch boards and 
distribution hoards-permissible load*-selection 
of location and standards clearances for main 
lioards etc. Circuit breakers, MCCBS, Switch 
fuse units, MCBs etc. Standards ratings 
Couduits-Metallic and non-metallic types. 
Permissible numbers of wire* in conduit*, 
wiring of special equipments like UPS, 
Invertors, standby for computers etc. Essential 
factor for wiring high rise buildings. 

6. Earthing of Systems -Necessity—Types of 
Standard carihing-Selection of location-Typa 
and sue. of earthing conductors, Minimum 
number «>f earth electrode*. Earthing of special 
equipment. 

7. Fuses—Rewirable and HRC typrf-Rntingr, 
selection and grading. Circuit breakcri-MCCB, 
MCB—Overload protection. Earth • Leakage 
prOtcction-ELCB-Principle of operation- 
standard leakage current ratings. 

8- Principle of operation of Invertors, UPS and 
electronic chokes-Power rating*. Principle of 
operation and characteristics of commonly 
u»ed light sources such ■». iiuandcscent Limps, 
Fluorescent lamps. Compact fluorescent lamps. 
Vapour Limps. 

9. Standard Symbols of various types of electrical 
equipment—Reading of schematic drawing for 
power ami control circuits. Wireman tools and 
accessories. 

10. Testing and commissioning of installations 
Standard testing meters—Insulation tester. 
Earth tester, Neon tester, hand held Limps 
tester. General knowledge of continuity anti 
polarity tests in single phase wiring—Insulation 
resistance and earth resistance test. 

11. Safety m asures to be observed while working— 
Devices used for wireman safety. Knowledge on 
tariffs. Procedure for availing electric supply 
to consumcr-Submlssion of completion report. 
Energy efficient and trouble free maintancnce 
of installation—Knowledge of energy conser¬ 
vation methods, Code of conduct and ethics to 
b> observed by the Wireman with th* 
contractor, consumer and the regulatory 
authorities. 
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